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BwindowsMe, WindowsSS Second Edition 、 
Windows 2000 お使い O 方 

以下の手順 B 1 以降に従って作業します。 
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これより簡単セツトアツブ奸月始します。他の起勒中のアブリケーンヨンを終了させてくださ u 


簡単セットアップメニュー 


/リーズユーティリティのセットアップ 


①簡単セツトアップ以外の 
アプリケーションをすべ 
て終了させます。 


②開始ポタンをクリック 
します。 


この画面が表示されないときは？ 

[スタート]—[ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、[名前 (◦):] に 
D:¥EASYSETUP.EXE と入力して [OK] ボタンをクリックしてください 
( 下線部は CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します）。 


□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？ 


使用する接絵方式を選択して下さい. 
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USB コネクタ 

IEEE13M コネクタ 

IEEE1 394コネクタ 

(シリーズ A コネク奶 

(iLink.FireWire) 

(iLink.FireWire) 


ンコネクタ 

6ビンコネクタ 
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ケーブルを接続するコネク 
夕（①〜③のいずれか）を 
クリックします。 

※本紙では例として、 USB コ 
ネクタ（①）を選択した場 
合の手順を説明します。 



※画面は USB コネクタの例です。 


② USB ) 

を m 


けーブル （ シリーズ B) 
嫌して 
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①切！•スイツチが上側 (AU11 になって 
いることを確 B してくた•辛い。 




kUTOK なっていることを確認し、々-ブル汩トドディスクの USB 


[次へ]ポタンをクリックします。 


※画面は USB コネクタの例です。 

① USB ケーブルまたは 
旧 EE 1394ケーブルを八 
ードディスクに接続します。 

コネクタの形と向きに注意してく 
ださい。 



②[次へ]ポタンをクリック 
します。 


AUTO 電源機能切替 
スイッチ （*) 


HUB ポート 


PC ポート （ USB ケーブル 
はここに接続します。） 


旧 EE 1394コネクタ 
0 EEE 1394ケーブルはこ 
こに接続します。どちらの 
コネクタに接続してもかま 
いません。） 




※画面は USB コネクタの例です。 

①下の図のように USB ケー 
ブルまたは EEE 1394ケ 
ーブルをパソコンに接続 
します。 

コネクタの形と向きに注意し 
てください。 


②[次へ]ポタンをクリック 
します。 


く USB ケーブルを接続する場合〉 



パソコンの USB コネクタ 


< IEEE 1 394ケーブルの6ピンコネクタを接続する場合〉 



パソコンの旧 EE 1394コネクタ （6 ピン） 


< IEEE 1 394ケーブルの4ピンコネクタを接続する場合〉 



パソコンの旧 EE 1394コネクタ （4 ピン） 


※ USB ケーブルで接続する場合、 USB コネクタに空きがないときは、使 
用している USB 機器を取り外してください。簡単セットアップを起動 
した後は、付属のユーティリティ CD の入った USB 接続の CD - ROM ド 
ライブも取り外せます（取り外しても簡単セットアップは動作します）。 
本製品の HUB ポートは、セットアップが完了するまで使用できません。 

※ USB ケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索していま 
す： USB / 旧 EE 1394 -IDE Bridge (以下田各）」とし、うメッセージがく表 
示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックして作業を続行してく 
ださい。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。 

※ USB ケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索していま 
す：汎用 USB 八ブ（以下略）」というメッセージが表示されたときは、 
メッセージに従って汎用 USB ノ V ブのドライノ〈をインストールしてくだ 
さい。ただし、次のことに注意してください。 

• [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択して 
ください。 

• ドライバの検索場所 （ CD - ROM ドライブなど）を指定する画面の 
チェックボックスは、チェックする必要ありません。そのまま[次 
へ >] ボタンをクリックしてください。 

※ IEEE 1394ケーブルで接続した場合に、「コピーするファイルより 
も新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイル 
を使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。 

その場合は、[はい(丫)]ボタンをクリックします。 


* このスイッチで、 AUT 〇電源機能の有効/無効を切り替えます （ AUTO : 
有効、 MANUAL : 無効 ） 〇 

詳細は、別冊「ユーザーズマニュアル」を参照してください。 




[次へ]ポタンをクリックします。 



く WindowsMe / 2000の場合〉 



< Windows 98 Second Edition の場合〉 

Windows のアップデートプ□グラムが自動的に起動します。 
次の手順に従って操作してください。 


□ 



Windows 

Lpdate 



てくださ0。再起觔後[: 



[次へ]ポタンをクリックし 
ます。 




次の使用許諾契約をお読みください。 
さい。 


PageDown キーを使ってスクロールしてくだ 


使- 
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以下のラ^!ンス契約事を注意してお読みください。 Microsoft - 

Corporation 似下「マイクロソフ Rl とい L 法す）の「オンライン」また I St 子文_ 
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各々の使用許誌契約身を「原契約書」と U 1ます）の条項および条件ならび 
にこの追加使用!《若€約喾似下 r 本追加契約#」といいます）の条項および 
条件に準拠します，本 os コンポーネントをインガール、袪製、または使用 

— - 一 する os 製品の原契約耆および本追加契約 

.ることIこ承諾されたもの左します。これらの粂 


することによっ了、お客様は該当す 
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① 内容をよく読みます。 



② 使用許諾契約に同意する 
ときは[はい]ポタンをク 
リックします。 


※自動で Windows のアップデー 
卜が行われます。 



[はい]ポタンをクリックします。 

パソコンが再起動します。 


以上で接続は完了です。 

つづいて八ードディスクをフオーマツト（初期化）してください。フオーマツトのしか 
たは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 


はじめにお読みください 
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